wz. JULIUSZ OLES 


radca Wodociagow i Kanalizacji m. Krakowa 
prawy obywatel i najlepszy opiekun rodziny 


przeżywszy lat 56, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, zasnął 


w Panu dnia 16 kwietnia 1940 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w czwartek dnia 18 b. m. 
o godzinie 5 po południu, na który-to smutny obrzęd zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i Znajomych Zmarłego 


stroskane rodzeństwo. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 19 b. m. o godzinie 8 rano w kościele św. Floriana. 


PRGRZEBOWY ¿CON C 0 R D IA“ Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13 
‘= JANA WOLNEGO 


Kraków, pl, Szczepański 2. — Tel. 103-31, 


